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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 630 


21 Μαΐου 2003 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθιέρωση υπερωριακή εργασίας με αμοιβή, πέραν 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για έντεκα (11) 
υπαλλήλους της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων & 

Δενδροστοιχιών (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 2003. 1 

Τροποποίηση της Φ. 82215/21029/01/14.3.2002 
(ΦΕΚ358, τ.Β') απόφασηςτου Υφυπουργού Εσωτε¬ 
ρικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
όπως αοτή τροποποιήθηκε με την Φ. 82215/3899/ 


10.2.2003 (ΦΕΚ 164, τ.Β') όμοια. 2 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 83Α της 
κωδικοποιημένης Α.Δ. 14/89 Αγορανομικής Διάτα¬ 
ξης «Τήρηση πινακίδων κατά την λιανική πώληση 

υγρών καυσίμων». 3 

Συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης Έργων του Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος «Κοινωνίατης Πληροφο¬ 
ρίας». 4 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθη¬ 
ση της υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός δεδο¬ 
μένων-Πιλοτικό αποθήκης δεδομένων» (Ε2.1). 5 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθη¬ 
ση της υλοποίησης του έργου «Μελέτη σχεδια- 
σμού και ανάπτυξη συστήματος κράτησης θέσεων 
στις οδικές επιβατικές υπεραστικές μεταφορές 

(ΚΤΕΛ)»(Ε5). 6 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθη¬ 
ση της υλοποίησης του έργου «Σύστημα παρακο¬ 
λούθησης και ελέγχου ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Ε4.2). 7 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας γιατηνπαρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών σε 
τρίτους (ουΙεουΓοίηρ) για την υποστήριξη του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος δημοσίων ΚΤΕΟ» (Ε4.1). 8 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθη¬ 
ση της υλοποίησης του έργου «Ένταξη στο σύστη¬ 
μα ΕυΟΑΒΙδ - Διεθνές δίκτυο διαχείρισης πληρο¬ 
φορίας κλεμμένων οχημάτων και αδειών κυκλοφο¬ 
ρίας» (Ε3). 9 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθη¬ 
ση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση με πλη¬ 
ροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημό¬ 
σιας Διοίκησης» (Ε2.2). 10 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση Σφάλματος στην 81416/23920/02/8.4.2003 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 11 

Διόρθωση Σφάλματος στην απόφαση καθορισμού των 
Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 12 
Διόρθωση Σφάλματος στην απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προγράμ¬ 
ματα Σπουδών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαι¬ 
δευτηρίων (ΤΈΈ.) του Τομέα “ΚΛΩΣΤΟΫΦΑ¬ 
ΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ”». 13 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2/24941/0022 (1) 

Καθιέρωση υπερωριακή εργασίας με αμοιβή, πέραν της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για έντεκα (11) υπαλλή¬ 
λους της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων & Δενδροστοι- 
χιών (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 2003. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 18 του Ν. 2470/97 «Αναμόρ¬ 
φωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αυτό αντικαταστά- 
θηκεαπότο αρ. 15 του Ν. 2592/1998. 

2. Τις διατάξειςτου Ν. 2503/1997. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με 
τηνπαρ. 2“του άρθ.1 του Ν. 2469/97 (Α'38). 

4. Τις 2030771/4262/0022/24.4.1997, 2090440/12741/ 

0022/23.12.1997, 2022941/2297/0022/7.4.1998 και 

2050742/5390/0022/28.7.1998 και 2/8803/0022/8.2.99 
εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυ¬ 
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής έντεκα (11) υπαλλήλων της Επιτροπής Δη¬ 
μοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών, για την κάλυψη σε δω- 
δεκάωρη βάση των λειτουργικών αναγκών του Εθνικού 
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Κήπου, για τη λειτουργία του Βοτανολογικού Μουσείου 
και της Παιδικής Βιβλιοθήκης, για την καθαριότητα των 
χώρων και την περιποίηση των ζώων και των πτηνών του 
ζωολογικού κήπου. 

6. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκοπό 
αυτό, ύψους εικοσιοκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ, στον 
ΚΑΕ 0263 του προϋπολογισμού της Επιτροπής Δημοσίων 
Κήπων και Δενδροστοιχιών, οικονομικού έτους 2003, σε 
βάρος της οποίας προκαλείται δαπάνη ίση με έντεκα χι¬ 
λιάδες τριακόσια (11.300) ευρώ περίπου. 

7. Την 2/80345/0004/8.11.99 (ΦΕΚ2040/Β/19.11.99) κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση για μεταβίβαση εξουσίας υπο¬ 
γραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 1943/91, 
αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, Κυριακών και εξαιρέσι¬ 
μων ημερών και από 6ης πρωινής μέχρι 22ας ώρας, για 
έντεκα (11) υπαλλήλουςτης Επιτροπής Δημοσίων Κήπων 
και Δενδροστοιχιών, για το έτος 2003, ως εξής : 

(α) Για ένα (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικο- 
νομικού μέχρι 250 ώρες 

(β) Γ ια δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λο- 
γιστικού μέχρι 500 ώρες συνολικά 

γ) Γ ια οκτώ (8) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δενδροκομίας - 
Ανθοκομίας μέχρι 1300 ώρες συνολικά σύμφωνα με τον 
πίνακα προγραμματισμού της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Η κατανομή των παραπάνω ωρών ανά συνεργείο υπε- 
ρωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Προέ¬ 
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Δημο¬ 
σίων Κήπων και Δενδροστοιχιών στην οποία θα προσδιο¬ 
ρίζεται και το ακριβές αντικείμενο των εργασιών που θα 
εκτελούν καθώς και ο κατά συνεργείο υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης 
της υπερωριακής απασχόλησης. 

Ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου θα βεβαιώνει την 
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης, και 
την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. 

Η απόφαση αυτή, ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Μάίου 2003 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημ/κής Πολιτικής Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας 

Υπ. Οικ/μίας και Οικ/μικών Διοίκησης και Απ/ντρωσης 
ΙΩΑΝ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

Αριθ. Φ.82215/8641 (2) 

Τροποποίηση της Φ. 82215/21029/01/14.3.2002 (ΦΕΚ 
358, τ. Β') απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Φ. 82215/3899/10.2.2003 (ΦΕΚ 
164,τ.Β') όμοια. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 
91, τ. Α’), «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλη¬ 
νική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πο¬ 
λιτογράφηση και άλλες διατάξεις». 

2. ΤηνΦ. 82215/21029/01/14.3.2002 (ΦΕΚ358,τ.Β’) από¬ 
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 


και Αποκέντρωσης, με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Πο¬ 
λιτογράφησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Δι¬ 
οίκησης και Αποκέντρωσης όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τηνΦ. 82215/3899/10.2.2003 (ΦΕΚ 164,τ. Β’) όμοια. 

3. Το 13057/3035/21.3.2003 έγγραφο του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με το 
οποίο ορίζεται για την Επιτροπή Πολιτογράφησης ανα¬ 
πληρωματικό μέλος Δ.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχολογίας, ο Καθ. Νικ. Γιαννιτσάς αντί της Επίκ. Καθ. 
Αικ. Γκαρή, η οποία εκ παραδρομής είχε οριστεί με το 
αριθμ. 9714/2267/29.1.2003 έγγραφό του. 

4. Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. 
Διοικ. & Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων 
Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης στον 
Υφυπουργό Λ. Παπαδήμα, που δημοσιεύτηκε στο «Φ.Ε.Κ. 
1480/τ. Β'/31.10.2001», αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε τηνΦ. 82215/21029/01/14.3.2003 (ΦΕΚ 
358, τ. Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό¬ 
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όπως αυτή τροποποιή¬ 
θηκε με τηνΦ. 82215/3899/10.2.2003 (ΦΕΚ 164, τ. Β’) όμοια 
και ορίζουμε ως αναπληρωματικό μέλος Δ.Ε.Π. στο γνω¬ 
στικό αντικείμενο της Ψυχολογίας, τον Καθ. Νικ. Γιαννίτσα 
αντικατάσταση της Επικ. Καθ. Αικ. Γκαρή. 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Μάίου 2003 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 
-♦- 

Αριθ. Α3/3089 (3) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 83Ατης κω- 
δικοποιημένης Α.Δ. 14/89 Αγορανομικής Διάταξης 
«Τήρηση πινακίδων κατά την λιανική πώληση υγρών 
καυσίμων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 6 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ¬ 
νητικά Όργανα». 

2. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο¬ 
ρίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε¬ 
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.96). 

4. Το Ν.Δ. 136/46 «περί Κυρώσεως, Τροποποιήσεως και 
Συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 Ν.Δ. περί Αγορα- 
νομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε μεταγενέστερα. 

5. Την Κωδικοποιημένη 14/89 Α.Δ. 

6. Τον Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ.230/Α/22.10.02). 

7. Την κοινή απόφαση 485/31.10.01 του Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού Ανάπτυξης ΑΠ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ΧΡ. ΘΕΟ¬ 
ΔΩΡΟΥ και Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ». 

8. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 83Α της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης «Τή¬ 
ρηση πινακίδων κατά την λιανική πώληση υγρών καυσί¬ 
μων» αντικαθίσταται ως εξής: 







ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


8757 


Άρθρο 83Α 

Τήρηση πινακίδων κατά την λιανική πώληση υγρών καυσίμων. 

1. α) Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών 
καυσίμων υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα 
με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πω- 
λούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την 
αναγραφή των τιμών επί των αντλιών. 

β) Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται 
σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγ- 
γελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς 
τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή να αναγράφεται πέραν 
της αντλίας και στην ανηρτημένη πινακίδα αναφέροντας 
παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την 
οποία απευθύνεται. 

2. Η ανωτέρω πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε 
περίοπτη θέση του πρατηρίου και φωτιζόμενη κατά τις νυ¬ 
κτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερ- 
χόμενους οδηγούς. 

Τα αναγραφόμενα επ’ αυτής στοιχεία πρέπει να είναι 
ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. 

Άρθρο 2 

1. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρού¬ 
νται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομι- 
κού Κώδικα. 

2. Η παρούσα ισχύει σε όλη την χώρα από την επομένη 
της δημοσίευσής της στον ημερήσιο τύπο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2003 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
-♦- 

Αριθ. 21209/5651 (4) 

Συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης Έργων του Επιχειρη¬ 
σιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 "Οργανισμόςτου Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών" (Α'263) όπωςτροποποιήθηκε με 
τα Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 

β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα" όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 "Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργη¬ 
τικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετι¬ 
κών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
διατάξεις" (Α30) όπωςτροποποιήθηκε μετο άρθρο 10 παρ. 
Ι,του Ν. 2801/2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 

δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 "Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις" (Ά 40), 

ε) του άρθρου 2 του Ν. Δ. 638/70 "Περί ιατρικής εξετά- 
σεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ" όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91, 2366/95, 2465/97, 2671/98, 2801/2000, 2898/ 
2001 και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή και 
ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα "Κοινωνίατης Πληροφορίας" καιτηνπα- 
ρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών (Οδηγός 
Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. Προγ. "Κοινω¬ 
νία της Πληροφορίας", Δεκέμβριος 2002), αποφασίζουμε: 


1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διοίκησης ΈργωντουΕΠΚτΠ, 
από τα οποία προς το παρόν προωθούνται τα παρακάτω : 

α. "Πληροφοριακό σύστημα μεταφορών και διαδικτυα- 
κή πύλη (ΡοάαΙ) ΥΜΕ εξυπηρέτησης του πολίτη" (Ε1), 
β. "Καθαρισμός δεδομένων-Πιλοτικό αποθήκης δεδο¬ 
μένων - Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης" (Ε2) το οποίο απαρτί¬ 
ζεται από δυο επί μέρους έργα, 

"Καθαρισμός δεδομένων - Πιλοτικό αποθήκης δεδομέ¬ 
νων" (Ε2.1) και "Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήμα¬ 
τα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης" (Ε2.2), 
γ. "Ένταξη στο σύστημα ΕυΟΑΒΙδ-Διεθνές δίκτυο δια¬ 
χείρισης πληροφορίας κλεμμένων οχημάτων και αδειών 
κυκλοφορίας" (Ε3), 

δ. "Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας 
και παρεχομένων υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ" (Ε4) το οποίο απαρτίζεται από δυο επί μέρους έρ¬ 
γα, "Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (ουίεουΓοίηρ) για την 
υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος δημοσίων 
ΚΤΕΟ"(Ε4.1) και "Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου 
ιδιωτικών ΚΤΕΟ" (Ε4.2), 

ε. "Μελέτη σχεδιασμού και ανάπτυξη συστήματος κρά¬ 
τησης θέσεων στις οδικές επιβατικές υπεραστικές μετα¬ 
φορές (ΚΤΕΛ)" (Ε5). 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 
α. Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Γενικό Γραμματέα του ΥΜΕ 
(πρόεδρος), 

β. Ιωάννη Ριζομυλιώτη, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών 
του ΥΜΕ, 

γ. Παναγιώτη Ζάχο, Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υπο¬ 
στήριξης του ΥΜΕ, 

δ. Χριστόφορο Τόλιο, Διευθυντή του Γραφείου του Γεν 
Γραμματέα (συντονιστής), 

ε. Ελευθέριο Μπάμπαλη, Διευθυντή της Δ/σης Οργά¬ 
νωσης και Πληροφορικής, 

στ. Δέσποινα Διαλυνά Διευθύντρια της Δ/νσης Οικονο¬ 
μικών Υπηρεσιών, 

ζ. Εριφύλλη Σαββίδου Προϊσταμένη του Τμ. Υπηρ. Πλη¬ 
ροφορικής Τομέα Μεταφορών της Δ/νσης Οργάνωσης 
και Πληροφορικής, 

η. Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα, ειδικό επιστήμονα Πληρο¬ 
φορικής. 

θ. Βικτωρία Μανουηλίδου υπάλληλο στο Γραφ. του Γεν. 
Γραμματέα του ΥΜΕ (γραμματέας) με αναπληρωτή τον 
Παναγιώτη Μπουσμάδη υπάλληλο στο Γραφ. του Γεν. 
Γ ραμματέα του ΥΜΕ. 

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλεί στις συνεδριάσεις 
της τους υπεύθυνους των έργων που εκτελούνται στα 
πλαίσια του ΕΠΚτΠ όταν κρίνει ότι η συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις είναι απαραίτητη. 

2.0 πρόεδρος της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για το συ¬ 
ντονισμό των εργασιών και την εύρυθμη λειτουργία της και 
στα καθήκοντα αυτά υποστηρίζεται από το συντονιστή. 

3. Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των έργων 
Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, που εκτελούνται στα πλαίσια του ΕΠ¬ 
ΚτΠ καθώς και όσων άλλων ακολουθήσουν, με στόχο τη 
διασφάλιση της υλοποίησης του σχεδιασμού εντός των 
πλαισίων του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η Επιτροπή δια¬ 
χειρίζεται και αξιολογείτο πρόγραμμα και ενημερώνεται 
για την πορεία των έργων. Λαμβάνει αποφάσεις, εγκρίνει 
προσαρμογές ή ενδεχόμενες διορθώσεις όπου απαιτού¬ 
νται, επιλύει προβλήματα, συνεκτιμώντας τις σχετικές ει¬ 
σηγήσεις των ομάδων παρακολούθησης των έργων κα¬ 
θώς και τις εισηγήσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι 
οποίοι με την αυξημένη τεχνογνωσία και ειδίκευση που 
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διαθέτουν θα επικεντρώνονται στον έλεγχο της τεχνικής 
αρτιότητας των έργων σε κάθε φάση της υλοποίησής 
τους. Τέλος, μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων 
του ΥΜΕ σχετικά με τις απαιτήσεις του ΕΠΚτΠ. 

4. Η Επιτροπή συντάσσει ανά δίμηνο πρωτόκολλο προόδου 
των εργασιών της το οποίο υποβάλλει στην πολιτική ηγεσία. 

5. Η Επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήμα¬ 
τα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

6. Το έργο της Επιτροπής θα παρέχεται εκτός του κα¬ 
νονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων-με- 
λώντης ομάδας. 

7. Η χρονική διάρκεια του έργου της Επιτροπής ταυτί¬ 
ζεται με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του 
συνόλου των ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ¬ 
μα, έργων και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 48 μήνες. 

8. Το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου, του συντο¬ 
νιστή και των μελών της Επιτροπής θα καθορισθεί με κοι¬ 
νή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών και θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Ν. Δ. 
638/1970 που τηρεί το Υπουργείο Μεταφορών και Επι¬ 
κοινωνιών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποζη¬ 
μίωση αυτή θα καταβάλλεται στα μέλη της ανά τρίμηνο και 
το παρασχεθέν, σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, έργο θα πι¬ 
στοποιείται με βεβαίωσητου Γ ενικού Γ ραμματέατου ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 21210/5652 (5) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός δεδομένων- 
Πιλοτικό αποθήκης δεδομένων» (Ε2.1). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α’ 263) όπως τροποποιήθηκε 
μετά Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 

β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργητι¬ 
κού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α 30) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1, του 
Ν. 2801/2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 

δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α’ 40), 

ε) του άρθρου 2 του Ν. Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετά- 
σεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ» όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91, 2366/ 95, 2465/97, 2671/98, 2801/2000, 
2898/2001 και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν απάτην υποβολή και 
ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνίατης Πληροφορίας» καιτηνπα- 
ρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών (Οδηγός 
Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. Προγ. «Κοινω¬ 
νία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), αποφασίζουμε: 


1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
τους: 

α. Παναγιώτη Καραγεώργο, υπάλληλο της Δ/νσης Ορ¬ 
γάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ. 

(υπεύθυνος έργου και ομάδας), 
β. Παρασκευά Κουρουπάκη, υπάλληλο της Δ/νσης Οδι¬ 
κής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, 
γ. Αργύρη Βερόγκο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνολογίας 
Οχημάτων του ΥΜΕ, 

δ. Μαρία Κατσικάτσου, υπάλληλο της Υπηρεσίας Σχε- 
διασμού και Επιτελικής Υποστήριξης του ΥΜΕ, η οποία 
παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντα θα εκτελεί και 
χρέη γραμματέα της ομάδας, 
ε. Λουκά Σίνο, ειδικό επιστήμονα Πληροφορικής. 

Ο υπεύθυνος έργου ορίζεται και ως υπεύθυνος του συ¬ 
νολικού έργου «Καθαρισμός δεδομένων- Πιλοτικό απο¬ 
θήκης δεδομένων-Διασύνδεση με πληροφοριακά συστή¬ 
ματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης» (Ε2). 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλε¬ 
ψη και ο έλεγχος υλοποίησηςτου έργου «Καθαρισμός δε- 
δομένων-Πιλοτικό αποθήκης δεδομένων» (Ε2.1), το 
οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνίατης Πληροφορίας» ως επί μέρους έργο του έρ¬ 
γου «Καθαρισμός δεδομένων-Πιλοτικό αποθήκης δεδο- 
μένων-Διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα άλλων 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης» (Ε2). Επιπρόσθετα θα 
μεριμνά για την τήρηση των σχετικών με το έργο υποχρε¬ 
ώσεων του ΥΜΕ ως προς τις απαιτήσεις της Διαχειριστι¬ 
κής Αρχής του ΕΠΚτΠ, θα συντάσσει εκθέσεις, θα συ¬ 
μπληρώνει όλα τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπο- 
νται από το ΕΠΚτΠ θα αξιολογεί την πρόοδο του έργου θα 
πιστοποιεί τα παραδοτέα και την ολοκλήρωση των εργα¬ 
σιών του έργου. Επίσης, θα υποβάλλει μηνιαίες αναφο¬ 
ρές στην Επιτροπή Διοίκησης Έργωντου ΕΠΚτΠ όπου θα 
περιγράφεται η πορεία του έργου, τα προβλήματα που 
έχουν ανακύψει καθώς και εισηγήσεις για προτεινόμενες 
λύσεις. Στο έργο της, η ομάδα θα υποστηρίζεται από εξω¬ 
τερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με την αυξημένη τε¬ 
χνογνωσία και ειδίκευση που διαθέτουν, θα επικεντρώνο¬ 
νται στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας του έργου σε 
κάθε φάση υλοποίησής του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων-μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 16 μήνες. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου καιτων με¬ 
λών της ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ε¬ 
νικών Γ ραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν. Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλ¬ 
λεται στα μέλη της ανά τρίμηνο και το παρασχεθέν, σ’ αυ¬ 
τό το χρονικό διάστημα, έργο θα πιστοποιείται με βεβαί¬ 
ωση του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
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Αριθ. 21211/5653 (6) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Μελέτη σχεδιασμού και 
ανάπτυξη συστήματος κράτησης θέσεων στις οδικές 
επιβατικές υπεραστικές μεταφορές (ΚΤΕΛ)» (Ε5). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμόςτου Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α’ 263) όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 
β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργητι¬ 
κού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α30) όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1, του 
Ν. 2801 /2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 
δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α’ 40), 
ε) του άρθρου 2 του Ν. Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετάσε- 
ωςτων οδηγών αυτοκινήτων κλπ» όπωςτροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 1959/91, 
2366/95, 2465/97, 2671/98,2801/2000,2898/2001 και ισχύει 
σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή 
και ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών 
(Οδηγός Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. 
Προγ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), 
αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
τους: 

α. Εριφύλλη Σαββίδου, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής, (υπεύθυνος έργου και ομάδας), 
β. Ξένη Δεμερούτη υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, 

γ. Λεωνίδα Μαυροματάκη, υπάλληλο στο Γραφείο του 
Γεν. Δ/ντή Μεταφορών, 

δ. Μαρία Τριανταφυλλάκη, υπάλληλο της Δ/νσης Ορ¬ 
γάνωσης και Πληροφορικής, 
ε. Αθανάσιο Κλέντο, υπάλληλο της Δ/νσης Επιβατικών 
Μεταφορών, 

στ. Κυριάκο Διακονικολάου, ειδικό επιστήμονα Πληρο¬ 
φορικής, 

ζ. Θεοφανώ Παπαϊωάννου, υπάλληλο στο Γ ραφείο του 
Γεν. Δ/ντή Διοικ. Υποστήριξης (γραμματέας). 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλε¬ 
ψη και ο έλεγχος υλοποίησης του έργου «Μελέτη σχεδια- 
σμού και ανάπτυξη συστήματος κράτησης θέσεων στις 
οδικές επιβατικές υπεραστικές μεταφορές (ΚΤΕΛ)» (Ε5) 
το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». Επιπρόσθετα θα μεριμνά 
για την τήρηση των σχετικών με το έργο υποχρεώσεων 
του ΥΜΕ ως προς τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρ- 
χήςτου ΕΠΚτΠ, θα προετοιμάζει και θα συντάσσει τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης του έργου, θα συντάσσει εκθέσεις, θα 
συμπληρώνει όλα τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέ- 
πονται από το ΕΠΚτΠ, θα αξιολογεί την πρόοδο του έρ¬ 


γου, θα πιστοποιεί τα παραδοτέα και την ολοκλήρωση 
των εργασιών του έργου. Επίσης, θα υποβάλλει μηνιαίες 
αναφορές στην Επιτροπή Διοίκησης Έργων του ΕΠΚτΠ 
όπου θα περιγράφεται η πορεία του έργου, τα προβλή¬ 
ματα που έχουν ανακύψει καθώς και εισηγήσεις για προ- 
τεινόμενες λύσεις. Στο έργο της, η ομάδα θα υποστηρίζε¬ 
ται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με την 
αυξημένη τεχνογνωσία και ειδίκευση που διαθέτουν, θα 
επικεντρώνονται στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας 
του έργου σε κάθε φάση υλοποίησης του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων-μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 18 μήνες. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου και των με- 
λώντης ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ε¬ 
νικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν. Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλ¬ 
λεται στα μέλη της ανά τρίμηνο και το παρασχεθέν, σ’ αυ¬ 
τό το χρονικό διάστημα, έργο θα πιστοποιείται με βεβαί¬ 
ωση του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 21212/5654 (7) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Σύστημα παρακολούθη¬ 
σης και ελέγχου ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Ε4.2). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α' 263) όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π .Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σή μέρα, 

β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργητι¬ 
κού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α 30) όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1, του 
Ν. 2801/2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 

δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α' 40), 

ε) του άρθρου 2 του Ν.Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετάσε- 
ως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91,2366/95, 2465/97,2671/98, 2801/2000, 2898/2001 
και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή 
και ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχει- 
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ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών 
(Οδηγός Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. 
Προγ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), 
αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
τους: 

α. Νικόλαο Σαγιά, υπάλληλο της Δ/νσης Ασφάλειας 
Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ (υπεύθυνος έργου και 
ομάδας), 

β. Παναγιώτη Τσελίκα, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής του ΥΜΕ, 

γ. Γεώργιο Κοντολάτο, υπάλληλο της Δ/νσης Ασφάλει¬ 
ας Χερσαίων Μεταφορών του ΥΜΕ ο οποίος παράλληλα 
με τα υπόλοιπα καθήκοντα θα εκτελεί και χρέη γραμμα¬ 
τέα της ομάδας, 

δ. Κωνσταντίνο Αρκουμάνη, ειδικό επιστήμονα Πληρο¬ 
φορικής. 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλε¬ 
ψη και ο έλεγχος υλοποίησης του έργου «Σύστημα παρα¬ 
κολούθησης και ελέγχου ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Ε4.2), το 
οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» ως επί μέρους έργο του έρ¬ 
γου «Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας 
και παρεχομένων υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών 
ΚΤΕΟ» (Ε4). Επιπρόσθετα θα μεριμνά γιατηντήρηση των 
σχετικών με το έργο υποχρεώσεων του ΥΜΕ ως προς τις 
απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΚτΠ, θαπρο- 
ετοιμάζει και θα συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου, θα συντάσσει εκθέσεις, θα συμπληρώνει όλα τα 
τυποποιημένα έντυπα που προβλέπονται από το ΕΠΚτΠ, 
θα αξιολογεί την πρόοδο του έργου, θα πιστοποιεί τα πα¬ 
ραδοτέα και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 
Επίσης, θα υποβάλλει μηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή 
Διοίκησης Έργων του ΕΠΚτΠ όπου θα περιγράφεται η 
πορεία του έργου, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει 
καθώς και εισηγήσεις για προτεινόμενες λύσεις. Στο έρ¬ 
γο της, η ομάδα θα υποστηρίζεται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με την αυξημένη τεχνογνω¬ 
σία και ειδίκευση που διαθέτουν, θα επικεντρώνονται 
στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας του έργου σε κάθε 
φάση υλοποίησής του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων - μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 μήνες. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου και των με- 
λώντης ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ε¬ 
νικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζατης Ελλάδος. Το παρασχεθέν έργο θα πιστοποι¬ 
είται με βεβαίωση του Γενικού Γραμματέατου ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 


Αριθ. 21213/5655 (8) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Ανάθεση υπηρεσιών σε 
τρίτους (ουΙεουΓοίηρ) για την υποστήριξη του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος δημοσίων ΚΤΕΟ» (Ε4.1) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμόςτου Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α' 263) όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 
β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469/97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργη¬ 
τικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετι¬ 
κών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 
διατάξεις» (Α 30) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
παρ, 1, του Ν. 2801 /2000 καιτο άρθρο 48του Ν. 2963/2001, 
δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α' 40), 
ε) του άρθρου 2του Ν.Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετάσε- 
ως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91, 2366/95, 2465/97, 2671/98,2801/2000, 2898/2001 
και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή 
και ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών 
(Οδηγός Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. 
Προγ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), 
αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτο ύ με ομάδα εργασίας αποτελο ύ μενη από το υς: 
α. Ιωάννη Γρημανέλλη, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνω¬ 
σης και Πληρ/κήςτουΥΜΕ (υπεύθυνος έργου και ομάδας), 

β. Γεώργιο Τασιολάμπρο, υπάλληλο της Δ/νσης Οικο¬ 
νομικών Υπηρεσιών του ΥΜΕ, 
γ. Θεόδωρο Ζαχμάνογλου, υπάλληλο της Δ/νσης Οδι¬ 
κής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΜΕ, 
δ. Μαρία Τριανταφυλλάκη, υπάλληλο της Δ/νσης Ορ¬ 
γάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ η οποία παράλληλα 
με τα υπόλοιπα καθήκοντα θα εκτελεί και χρέη γραμμα¬ 
τέα της ομάδας, 

ε. Αθανάσιο Γεντίμη, ειδικό επιστήμονα Πληροφορικής. 
Ο υπεύθυνος έργου ορίζεται και ως υπεύθυνος του συ¬ 
νολικού έργου «Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου 
λειτουργίας και παρεχομένων υπηρεσιών δημοσίων και 
ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Ε4). 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλεψη 
και ο έλεγχος υλοποίησηςτου έργου «Ανάθεση υπηρεσιών 
σε τρίτους (ουΙεοηΓοίηρ) για την υποστήριξη του πληρο¬ 
φοριακού συστήματος δημοσίων ΚΤΕΟ» (Ε4.1) το οποίο 
περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» ως επί μέρους έργο του έργου «Σύστη¬ 
μα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας και παρεχο¬ 
μένων υπηρεσιών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Ε4). Επι¬ 
πρόσθετα θα μεριμνά για την τήρηση των σχετικών με το 
έργο υποχρεώσεων του ΥΜΕ ως προς τις απαιτήσεις της 
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΚτΠ, θα προετοιμάζει και θα 
συντάσσειτατεύχη δημοπράτησης του έργου, θα συντάσ- 
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σει εκθέσεις, θα συμπληρώνει όλα τα τυποποιημένα έντυ¬ 
πα που προβλέπονται από το ΕΠΚτΠ, θα αξιολογείτην πρό¬ 
οδο του έργου, θα πιστοποιεί τα παραδοτέα και την ολο¬ 
κλήρωση των εργασιών του έργου. Επίσης, θα υποβάλλει 
μηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή Διοίκησης Έργων του 
ΕΠ ΚτΠ όπου θα περιγράφεται η πορεία του έργου, τα προ¬ 
βλήματα που έχουν ανακύψει καθώς και εισηγήσεις για 
προτεινόμενες λύσεις. Στο έργο της, η ομάδα θα υποστη¬ 
ρίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με 
την αυξημένη τεχνογνωσία και ειδίκευση που διαθέτουν, 
θα επικεντρώνονται στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας 
του έργου σε κάθε φάση υλοποίησής του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων - μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια- 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 3 χρόνια. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου και των με¬ 
λών της ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γε¬ 
νικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλ¬ 
λεται στα μέλη της ανά τρίμηνο και το παρασχεθέν, σ’ αυ¬ 
τό το χρονικό διάστημα, έργο θα πιστοποιείται με βεβαί¬ 
ωση του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
-♦- 

Αριθ. 21214/5656 (9) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Ένταξη στο σύστημα ΕΨ- 
ΟΑΒΙ3 - Διεθνές δίκτυο διαχείρισης πληροφορίας 
κλεμμένων οχημάτων και αδειών κυκλοφορίας» (Ε3). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμόςτου Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α' 263) όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 

β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργητι¬ 
κού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α30) όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1, του 
Ν. 2801 /2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 

δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α' 40), 

ε) του άρθρου 2του Ν. Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετάσε- 
ως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε 


και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91,2366/95,2465/97, 2671/98,2801/2000,2898/2001 
και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή 
και ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών 
(Οδηγός Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. 
Προγ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), 
αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 
τους: 

α. Παναγιώτη Τσελίκα, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής του ΥΜΕ (υπεύθυνος έργου και 
ομάδας), 

β. Σταμάτα Κωνσταντοπούλου, υπάλληλο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία παράλληλα με τα 
υπόλοιπα καθήκοντα θα εκτελεί και χρέη γραμματέα της 
ομάδας, 

γ. Γεώργιο Αδαμόπουλο ειδικό επιστήμονα Πληροφορι¬ 
κής. 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλε¬ 
ψη και ο έλεγχος υλοποίησης του έργου «Ένταξη στο σύ¬ 
στημα ΕΨ0ΑΒΙ5 - Διεθνές δίκτυο διαχείρισης πληροφο¬ 
ρίας κλεμμένων οχημάτων και αδειών κυκλοφορίας» (Ε3) 
το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». Επιπρόσθετα θα μεριμνά 
για την τήρηση των σχετικών με το έργο υποχρεώσεων 
του ΥΜΕ ως προς τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρ- 
χήςτου ΕΠΚτΠ, θα προετοιμάζει και θα συντάσσει τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης του έργου, θα συντάσσει εκθέσεις, θα 
συμπληρώνει όλα τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέ- 
πονται από το ΕΠΚτΠ, θα αξιολογεί την πρόοδο του έρ¬ 
γου, θα πιστοποιεί τα παραδοτέα και την ολοκλήρωση 
των εργασιών του έργου. Επίσης, θα υποβάλλει μηνιαίες 
αναφορές στην Επιτροπή Διοίκησης Έργων του ΕΠΚτΠ 
όπου θα περιγράφεται η πορεία του έργου, τα προβλή¬ 
ματα που έχουν ανακύψει καθώς και εισηγήσεις για προ- 
τεινόμενες λύσεις. Στο έργο της, η ομάδα θα υποστηρίζε¬ 
ται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με την 
αυξημένη τεχνογνωσία και ειδίκευση που διαθέτουν, θα 
επικεντρώνονται στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας 
του έργου σε κάθε φάση υλοποίησής του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων-μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 4 μήνες. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου και των με- 
λώντης ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ε¬ 
νικών Γ ραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Το παρασχεθέν, έργο θα πιστο¬ 
ποιείται με βεβαίωση του Γ ενικού Γ ραμματέα του ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 




8762 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 21215/5657 (10) 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση με πληροφο¬ 
ριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας Διοί¬ 
κησης» (Ε2.2). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Π.Δ. 293/99 «Οργανισμός του Υπουργείου Μετα¬ 
φορών και Επικοινωνιών» (Α' 263) όπως τροποποιήθηκε 
μετά Π.Δ. 100/2002 και 59/2003 και ισχύει σήμερα, 
β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27, του Ν. 2801/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 2α, του Ν. 2469 /97, 

γ) του άρθρου 13 παρ. 4β, του Ν. 2578/98 «Φορολογικό 
καθεστώς συγχωνεύσεων διασπάσεων εισφοράς ενεργητι¬ 
κού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών 
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α' 30) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1, 
του Ν. 2801/2000 και το άρθρο 48, του Ν. 2963/2001, 
δ) του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι¬ 
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες συναφείς διατάξεις» (Α' 40), 
ε) του άρθρου 2 του Ν.Δ. 638/70 «Περί ιατρικής εξετάσε- 
ως των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους 771/78, 823/78, 
1959/91,2366/95,2465/97,2671/98,2801/2000,2898/2001 
και ισχύει σήμερα. 

2. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή 
και ένταξη έργων με τελικό δικαιούχο το ΥΜΕ, στο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αυτών 
(Οδηγός Τελικών Δικαιούχων, έκδοση Υπ. Διαχ. Επιχ. 
Προγ. «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δεκέμβριος 2002), 
Αποφασίζουμε: 

1. Συγκροτούμε ομάδα εργασίας αποτελούμενη απότους: 
α. Αιμίλιο Δεπάστα, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του ΥΜΕ (υπεύθυνος έργου και ομάδας), 
β. Παναγιώτη Τσελίκα, υπάλληλο της Δ/νσης Οργάνω¬ 
σης και Πληροφορικής του ΥΜΕ, 
γ. Δημήτριο Αθανασόπουλο, υπάλληλο της Δ/νσης Ορ¬ 
γάνωσης και Πληροφορικής του ΥΜΕ ο οποίος παράλλη¬ 
λα με τα υπόλοιπα καθήκοντα θα εκτελεί και χρέη γραμ¬ 
ματέα της ομάδας, 

δ. Κωνσταντίνο Αρκουμάνη ειδικό επιστήμονα Πληρο¬ 
φορικής. 

2. Έργο της ομάδας είναι η παρακολούθηση, η επίβλε¬ 
ψη και ο έλεγχος υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση με 
πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων της Δημόσιας 
Διοίκησης» (Ε2.2) το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρη¬ 
σιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ως επί 
μέρους έργο του έργου «Καθαρισμός δεδομένων - Πιλοτι¬ 
κό αποθήκης δεδομένων - Διασύνδεση με πληροφοριακά 
συστήματα άλλων φορέωντης Δημόσιας Διοίκησης» (Ε2). 
Επιπρόσθετα θα μεριμνά για την τήρηση των σχετικών με 
το έργο υποχρεώσεων του ΥΜΕ ως προς τις απαιτήσεις 
της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΚτΠ, θα προετοιμάζει και 
θα συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησηςτου έργου, θα συ¬ 
ντάσσει εκθέσεις, θα συμπληρώνει όλα τα τυποποιημένα 
έντυπα που προβλέπονται από το ΕΠΚτΠ, θααξιολογείτην 
πρόοδο του έργου πιστοποιεί τα παραδοτέα και την ολο¬ 
κλήρωση των εργασιών του έργου. Επίσης, θα υποβάλλει 


μηνιαίες αναφορές στην Επιτροπή Διοίκησης Έργων του 
ΕΠΚτΠ όπου θα περιγράφεταιη πορεία του έργου, τα προ¬ 
βλήματα που έχουν ανακύψει καθώς και εισηγήσεις για 
προτεινόμενες λύσεις. Στο έργο της, η ομάδα θα υποστη¬ 
ρίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι, με 
την αυξημένη τεχνογνωσία και ειδίκευση που διαθέτουν, 
θα επικεντρώνονται στον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας 
του έργου σε κάθε φάση υλοποίησής του. 

3. Το έργο της ομάδας θα παρέχεται εκτός του κανονι¬ 
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων - μελών 
της ομάδας. 

4. Η ομάδα εργασίας συγκαλείται σε τακτά χρονικά δια¬ 
στήματα και πάντως τουλάχιστον δυο φορές το μήνα. 

5. Η χρονική διάρκεια του έργου της ομάδας ταυτίζεται 
με το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έρ¬ 
γου και θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 μήνες. 

6. Το ύψος της αποζημίωσης του υπευθύνου καιτων με¬ 
λών της ομάδας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Γ ε¬ 
νικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασμό του Ν.Δ. 638/1970 που τηρεί το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλ¬ 
λεται στα μέλη της ανά τρίμηνο και το παρασχεθέν, σ’ αυ¬ 
τό το χρονικό διάστημα, έργο θα πιστοποιείται με βεβαί¬ 
ωση του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μάίου 2003 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 

-Φ- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

( 11 ) 

Στην 81416/23920/02/8.4.2003 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω¬ 
σης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 465/17.4.2003 (τ.Β'), 
διορθώνεται το επώνυμο από το λανθασμένο «ΚΟΜΜΝΙ- 
ΝΟΣ» στο ορθό «ΚΟΜΜΙΝΟΣ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) 

-Φ- 

( 12 ) 

Στην απόφαση καθορισμού των Σχολικών Συμβούλων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 523/5.5.2003/τ.Β' και όσον αφορά τον αριθμό πρω¬ 
τοκόλλου στη σελίδα 7103 και στον 17ο στίχο έκτων κά¬ 
τω, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Από το λανθασμένο: «.Αριθ. Υ-37/38656/Δ2 ...» 

Στο ορθό: «.Αριθ. Υ-37/38658/Δ2 ...». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

-Φ- 

(13) 

Στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων «Προγράμματα Σπουδών Τεχνικών Επαγγελ¬ 
ματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του Τομέα “ΚΛΩΣΤΟΫ¬ 
ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΝΔΥΣΗΣ”», που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 532/5.5.2003/τ.Β', επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Από το λανθασμένο: «αριθμό 38459» 

στο ορθό: «αριθμό 38454». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






